mgr inż. S TA NIS LAW 


BYSINSKI 


NAJUKOCHANSZY OJCIEC, DZIADZIO 1 BRAT 


przeżywszy lat 73, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 11 czerwca 1995 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek dnia 16 czerwca 1995 r. 
o godzinie 11.30 w kościele parafialnym w Ruszczy, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na cmentarz parafialny w Ruszczy, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKI, SIOSTRY, RODZINA I PRZYJACIELE 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


